Ś. P 


mgr farmacji Aleksandra 


DZIED 


NAJDROŻSZA ŻONA, MATKA I BABCIA 


przeżywszy lat 50, zmarła nagle, dnia 9 maja 1987 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we czwartek, dnia 14 maja 1987 r. 
o godz. 11.00 w kaplicy cmentarnej w Grębałowie, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce 


wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


MĄŻ, DZIECI, WNUCZKI I RODZINA 


